villosis, bracteolatis, bracteolis lanceolatis 1,5 nun. longis. Flores hcrmaphroditi 
petalis muniti, receptaculo convexiusculo; sepala 3 reduplicato-valvata. ovato-cor- 
data acuminata rubescentia, breviieret parce villosa \c! glabra, persistentia ; petala 
3, linearia crassa subobtusa tomentosa, sepalis paulo breviora; stamina lnpogyna 
numerosa, calyce dimidio breviora, filamentis glabris, amhcris basifixis orbiculari- 
bus ad margines rimosis; ovarium superuni ovoideum, extus villosum i at us plus 
minusve villosum, uniloculare, placentis 3 parietalibus, stylis 3 liberis glabris ad 
basin villosis, ovula anatropa adscendentia 18-20. 

Les sepales de la fleur analysee avaicnt 11 mm. de longueur et 
9 de largeur, les petales 7 mm. de longueur et a peine i mm. de 
largeur, les dtamines 3-4 mm., le pistil 6 mm. 

Cette espece differe du Tisonia Baron ii parses feuilles glabres plus 
aigues et ses sepales plus ou moins cordis. 

Madagascar [R. Baron , n° 624. | Donne au Musdum de Paris par 
la direction du jardin Royal de Kew en 1897. 


D. BOIS 


['X HEGOXIA NOUVEAU DE MADAGASCAR 


Begonia Perrieri sp. now (Sect. Ouadrilobaria A. D C.). 

Suffrutex glaber (p.igina superiore foliorum excepta). Caulis lrutescenti-carnosus, 
erectus, simplex, teres. Folia caduea, alterna, Ionge petiolata, ad basim oblique 
cordata. acuminata, sinuata, denticulata, palmatinervia. Petiolus 15-20 cm. longus 



Begonia Perrieri. 


1, Fleur male avant son epanouissement; 2, fleur male 


dont Fun des sdpales a etc coupe pour montrer les etamines; 3, etamine detachee; 
4, fleur femelle : 5, tin style; 6, coupe transversale de F ova ire. 













canaliculatus; lamina 15-20 cm. Ionga, 7-8 nervis, variegata, atro-metallico-viridis, 
versus marginem purpureo tincta, supra sparse pilosa, subtus glabra; stipula tarde 
caduca, ntembranaceu, integra, triangula, setaceo-acutrrinata, 3 cm. ionga, basi 12- 
15 mm. lata* Pedunc ulus sub terminal is, erectus, teres, 10-15 cm. longus, apicc in 
cymas plus minusve decomposites ramosus : bracteis caducis, Flores albi, wasculi ; 
sepalls 2, elliptico-cordatis, 15-20 cm. longis; petalis o; staminibus 20-30, liberis, 
toro insertis, sub-biseriatis; antheris oblongo-linearibus, 3-5 mm. longis; filamento 
brevL Feminei : lobis 4 (rarius 5) oblongis, obtusis, subxqualibus, 8-10 mm. lon¬ 
gis, 3-4 mm. latis; stvli 3, liberi, bifurcati, lyriformes; ovarium ovoideum, trilo¬ 
culare, imuqualiter trialatum; alis triangulis, uoa majore 8-10 mm. lata, alteris 5- 
6 mm. latis; placentae bipartite. Capsula ? 


Madagascar. Sans indication do loealite. Cultiv£ dans les serres 
du Museum; obtenu de graines (n° 21) recues le i er septembre 
1909, de M. Perrier de !a Bathie, collecteur, aiiquel il est dedie. 


F. GAGNEPAIN 


PAPILIONACEES NOUVELLES 


Clitoria linearis Gagnepara, sp. n. 


Herba sublignosa. Caulis teres, primum piloso-luteus, dein glaber, rubescens. 
Folia trifoliolata; petiolus communis, luteo-pilosus; foliola 3 > linearia, basi obtusa 
vel vix cuneata, gradatim ad apicem attenuato-mucronata, supra viridia, subtus 
pallido-tomentosa; nervi secundarii 18 utrinque, subtus conspicui, n. ultimi rete 
densum supra conspicuum efformantes; petioluli tomentosi; stipellx subulate; 
stipulx* Hneari-acuminatae, striata*, persistentes. Inflorescentiae axillares, subsessi- 
les; pedunculus solitarius, basi squamoso-bracteatus, 1-2-ftorus; pedicelli breves; 
bracteolae lineares, acuminate, striatie; flores pilosi, speciosi. Calyx costatus, 
chartaceus, pilosus, tubulosus, lobis triangulis, acuminatissimis, apice suhula- 
tis. Petala unguiculata; vexillum obovatum.ad basim in unguent gradatim atte- 
nuatum* alae lanceolate, gradatim secus unguent attenuate, dein anguste usque 
prope basim decurrentes; carina lunulata, modice acuta. Stamina diadelpha, sta¬ 
men superius plus minusve coalitum ; antherae ovatx. Geriuinis ovarium pulveru- 


lento-pilosum ; stylus 2-3-plo longior, ciliatus. Fructus. 


Herba 25-40 cm. 


aha. Foliorum petiolus parte infitna 1-3 cm. longus; foliola 6-11 cm. Ionga, 8- 
20 mm. lata, petiolus 3 mm., stipellis 3 ntm M stipulis 8 mm. longis. lnflorescen- 
the pedunculus 6-8 mm. longus; pedicelli 1-2 mm., flores 25-50 mm. longi. 
Calyx 20 mm. longus, tubo 8 mm., lobis 12 mm. longis. Vexillum 23-25 mm. 
longum, 12 mm. latum, carina: limbi 8 mm. longi, 3,5 mm. lati, unguibus 10 mm. 
longis. 





